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Часть П * 

2. Актуальные вопросы инфекцион- 

ной и инвазионной патологии в РФ 

Вектор развития эпизоотического 
процесса бешенства в Восточной Европе 

С помощью методов дескриптивной и 
количественной эпизоотологии проанали- 
зировано текущее состояние и дана сравни- 
тельная оценка динамики дальнейшего раз- 
вития эпизоотического процесса бешенс- 
тва до 2007 г, которая по данным на 2002 г 
приобрела очевидную градуальную тенден- 
цию к смещению в направлениях Централь- 
ная Европа -> запад и север РФ (запад > 
восток). Судя по заболеваемости и линей- 
ным трендам, в Польше эпизоотическая об- 
становка продолжает прогрессивно улуч- 
шаться и в настоящее время реально близ- 
ка к благополучной; с пиковых значений в 
2001 г заболеваемость сократилась в 40 раз. 
Аналогичные показатели на территориях, 
расположенных линейно к востоку, в част- 
ности, в Литве, Белоруссии, Смоленской и 
Московской областях, можно интерпрети- 
ровать как свидетельства прогрессирующе- 
го роста неблагополучия, что оправдывает 
крайне неблагоприятный прогноз развития 
эпизоотической обстановки по бешенству 
в анализируемых регионах, высказанный в 
2003 году (рисунок 8). 


Изложенные факты и особенно эпи- 
зоотологическая динамика прямо указы- 
вают также на угрожающий нозогенный 
потенциал центрально-европейского су- 
перареала бешенства. Происходящее его 
градуальное географическое смещение и 
перераспределение заболеваемости в цен- 
тре Европы, «вытесняемой» с помощью 
диспозиционного прессинга оральной вак- 
цинации лисиц, - реальное эколого-эпизоо- 
тологическое явление общего порядка. 

Очевидно, что характер неблагополу- 
чия и заболеваемости в регионе - прямое 
свидетельство наличия условий для реали- 
зации эпизоотического процесса бешенс- 
тва, главным образом, достаточной эколо- 
гической плотности обитания естествен- 
но восприимчивых хозяев вируса в дикой 
природе. При сохранении существующего 
в РФ пассивного отношения к контролю 
природноочагового бешенства, реальнос- 
тям перераспределения заболеваемости в 
центре Европы с ее все возрастающим гра- 
дуальным географическим смещением на 
восток и север весьма вероятно вовлече- 
ние в общий ход явления и северо-восточ- 
ного вектора в качестве направления его 
дальнейшего развития. Это обстоятельс- 
тво имеет серьезное прогностическое зна- 
чение прежде всего для западных областей 
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Рисунок 8. Географический градиент заболеваемости бешенством в 1999, 2002 и 2006 гг., свидетельс- 
твующий о продолжающемся смещении волны рабической инфекции в восточном направлении. По 
вертикальной оси - плотность инфекции (случаев/100 тысяч км?/год), по горизонтальной оси - реги- 
оны в пределах географических координат от 16 до 400 восточной долготы (от Польши до Московс- 


кой области). Внизу рисунка представлены числовые значения. 


и других смежных территорий РФ (Псков- 
ская, Новгородская, Ленинградская, Ярос- 
лавская области, запад Тверской области и 
далее). 

Роль енотовидных собак в эпизоото- 
логии бешенства 

Видовая структура заболеваемости, 
особенно в самые последние годы, претер- 
певает существенные изменения. Возрос- 
ло число случаев бешенства животных от- 
дельных негостальных видов как в антро- 
пургических, так и природных условиях. В 
2005 г. в РФ зарегистрировано 493 случая 
бешенства кошек, 16% от общего количес- 
тва. Обстановка по бешенству енотовид- 
ных собак (ЕС) приближается к угрожае- 
мому; число случаев бешенства ЕСв Евро- 
пев 2006 г. составило 1400, 15.3% от общей 
заболеваемости. В данной работе проана- 
лизировано текущее состояние и с учетом 
экологических аспектов дана сравнитель- 
ная оценка роли ЕС в современной эпизоо- 
тологии бешенства. 

Общая картина эпизоотической обста- 
новки по бешенству в европейской части 
РФ и ее динамика за последнее десятиле- 
тие свидетельствует о стабильном неблаго- 
получии на высоком уровне в целом по ви- 
довой структуре восприимчивости (от 1076 
до > 3000 случаев в год), по заболеваемос- 
ти лисицы (300-1250) и ЕС (10-78) с парал- 
лельной динамикой и некоторой тенденци- 
ей к росту заболеваемости ЕС. Популяци- 
онная плотность ЕС в областях расселения 


относительно гомогенна на уровне сущест- 
венно ниже 1 и варьирует от 0.26 до 0.5 гол. 
на 10 кв.км. Плотность населения лисицы 
в неблагополучных областях составляет 
около 1 гол. на 10 кв.км и выше, что соот- 
ветствует ее предельному нижнему попу- 
ляционному уровню в паразитарной систе- 
ме бешенства и обеспечивает экологичес- 
кую устойчивость последней. 

С количественным значением плотнос- 
ти населения лисицы положительно кор- 
релирует напряженность эпизоотической 
ситуации, в частности, заболеваемость как 
лисицы, так и ЕС (рисунок 9). Графичес- 
кий формат взаимосвязи трендов призна- 
ков «население <> заболеваемость» (как 
лисицы, так и ЕС) полностью соответству- 
ет классической зависимости «жертва <> 
хищник» применительно к паразитарной 
системе природноочагового бешенства. 

В неблагополучном по бешенству ЕС 
западном регионе РФ отмечается выра- 
женная прямая положительная корреля- 
тивная связь также признака «соотноше- 
ние населения лисица / ЕС» с заболевае- 
мостью последней. Увеличение степени 
преобладания численности лисицы по срав- 
нению с таковой ЕС с высокой долей ве- 
роятности служит еще одним фактором 
риска заболеваемости последней. В то же 
время тренд «соотношение заболеваемос- 
ти лисица / ЕС» имеет обратное значение, 
что указывает на отсутствие прямой кор- 
реляции заболеваемости бешенством ЕС 
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Рисунок 9. Среднегодовое население лисицы (гол/10 кв.км) и среднегодовая заболеваемость бешенс- 
твом (случаев/100 тысяч кв.км) лисицы и ЕС в областях северо-запада РФ в 2004-2007 гг.: графичес- 
кое выражение и тренды, данные комасштабированы. Вариационный ряд построен по возрастанию 


значений признака «население лисицы». 


с заболеваемостью лисицы. Результаты 
анализа позволяют сделать обоснованное 
предположение, что бешенство ЕС зави- 
сит в наибольшей степени от популяцион- 
ной плотности лисицы - ведущего факто- 
ра риска, определяющего эпизоотическую 
обстановку по бешенству в регионе. 

Наиболее вероятными причинами 
обострения текущей ситуации по бешенс- 
тву ЕС служат факторы риска как эпизо- 
отического, так и экологического порядка. 
Очевидно, что последние обусловливают 
особую и возрастающую значимость роли 
животных этого вида в характере проявле- 
ния природного бешенства на территории 
северо-запада РФ. Это обстоятельство тре- 
бует серьезных усилий по дальнейшему до- 
стоверному контролю и прогнозированию 
экологических и иных последствий экс- 
пансии ЕС северо-западных и сопредель- 
ных территорий РФ, прежде всего ее попу- 
ляционной численности. 

Установленная коррелятивная связь 
заболеваемости ЕС с ростом численнос- 
ти и степени преобладания лисиц указы- 
вает на первостепенную роль увеличе- 
ния интенсивности жизненных контактов 
этих животных. В то же время, несмотря 
на значительное число случаев бешенс- 
тва ЕС и второе место после лисицы в ви- 
довой структуре поражаемых животных, 
нет корреляции признака «заболеваемость 


лисица / ЕС» с другими анализируемыми 
признаками. Это позволяет предполагать, 
что бешенство ЕС, так же как и бешенство 
восприимчивых животных прочих видов, 
кроме лисицы, имеет случайный, жертвен- 
ный характер эпизоотического тупика. На 
основании статистических данных нет ос- 
нований полагать, что бешенство ЕС мо- 
жет иметь самостоятельные циклы и эпи- 
зоотическое проявление. 

Фасциолез 

Разработка и применение географичес- 
ких информационных систем (ГИС) созда- 
ет новые возможности для изучения эпизо- 
отического и эпидемического процессов и 
контроля различных инфекций и инвазий. 
ГИС, основанные на использовании статис- 
тических и экологических данных, позво- 
ляют проводить компьютерный анализ по 
многим слоям информации (климату, ланд- 
шафтам, почве и др.) в картографическом 
и цифровом вариантах в необходимых мас- 
штабах. Компьютерные программы на ос- 
нове ГИС дают возможность создавать ди- 
намичные, легко выполняемые и обнов- 
ляемые —’информационно-аналитические 
системы, которые могут быть использо- 
ваны в качестве современного научного 
инструментария в разработке и осущест- 
влении основных направлений националь- 
ных (региональных, межгосударственных) 
целевых программ ветеринарно-эпидеми- 
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ологического мониторинга, надзора и кон- 
троля инфекционных и паразитарных бо- 
лезней, их систематической корректи- 
ровки, при обосновании и реализации на 
практике передовых технологий управле- 
ния рисками возникновения и распростра- 
нения заразных болезней среди животных 
и людей. 

В частности, с помощью ГИС-техноло- 
гий за рубежом достигнуты значительные 
успехи в решении проблемы фасциолеза. 
Разработка аналогичных систем в условиях 
РФ позволила бы правильно оценить эко- 
лого-эпизоотическую обстановку, планиро- 
вать мероприятия по борьбе с фасциолезом 
и прогнозировать возникновение небла- 
гоприятных ситуаций на территориях раз- 
личных регионов (Маюпе /.В. е{ а1., 1998). 
Поэтому целью настоящих исследований 
явилось изучение подходов к оптимизации 
выбора пастбищных участков для выпаса 
скота в условиях естественных ландшафтов 
Московской области, определяющих прояв- 
ление эпизоотического процесса фасциоле- 
за в биотопах моллюска Г.. {гипса Ма (про- 
межуточного хозяина паразита). 

В качестве исходных предпосылок и 
факторов учитывались жизненные цик- 
лы Е Берайса и Г. типса а, численность 
и плотность популяции последнего, сезон- 
ность и степень инвазированности КРС и 
промежуточного хозяина (моллюск), кли- 
матические условия (сумма выпадающих 
осадков, температура, влажность и др.), со- 
стояние пастбищ, почвы. 

В результате проведенных исследова- 
ний были определены, проанализированы 
и количественно охарактеризованы фак- 
торы, закономерно определяющие интен- 
сивность заболевания животных фасци- 
олезом, к которым относятся ежегодные 
колебания климата, виды и рост раститель- 
ности, уровень воды, степени зараженнос- 
ти моллюсков. Их различные цифровые 
значения введены в модель ГИС, позво- 
ляющую определить возможный диапа- 
зон эпизоотического потенциала распро- 
странения ЕБерайса, выявить региональ- 
ные различия в интенсивности передачи 
паразита, сезонность передачи на конкрет- 
ных участках неблагополучных террито- 
рий, сделать прогноз о возможном возник- 
новении фасциолезной инвазии в конкрет- 
ном регионе. 

3. Актуальные вопросы 
незаразной патологии животных 

Уролитиаз норок 

Болезнь остается одной из наиболее 
проблемных в отечественном звероводс- 


тве. Целью исследований являлось изуче- 
ние эпизоотологических признаков уроли- 
тиаза, выяснение патогенеза и тенденций 
распространения на модели современного 
зверохозяйства, поиски принципиально но- 
вого подхода к профилактике и лечению 
болезни. 

Установлено, что заболеваемость но- 
рок отмечается в весенне-летний период, 
пик приходится на апрель (1.87% от об- 
щего числа больных животных за 2003-06 
гг). Заболеваемость животных первого и 
второго годов жизни выше, чем трехлет- 
них, 62% заболевших самцов приходится 
на животных первого года, на самцов вто- 
рого года жизни - 38%. Высокий уровень 
заболеваемости отмечен при рыбно-мяс- 
ном типе кормления и составлял в 2004-06 
ГГ. 5.6, 4.3 и 4.2%, соответственно. Широкое 
распространение уролитиаза норок в усло- 
виях шедового содержания является пока- 
зателем несбалансированного рациона и 
нарушения естественной резистентности 
как следствие предрасположенности орга- 
низма к уролитиазу. Уролитиаз норок ха- 
рактеризуются нарастанием лейкоцитоза, 
уменьшением количества эритроцитов и 
гемоглобина, картиной интерстициально- 
го нефрита, пиелонефрита, хронического 
тубулонефроза с некротическими очага- 
ми, которые сопровождаются мочекислой 
инфильтрацией интерстициальной ткани, 
отложением кристаллов мочекислых со- 
лей в прямых почечных канальцах и фор- 
мированием мочевых камней в почечной 
лоханке. 

Определение острой и хронической 
токсичности препарата «Кантарен», ис- 
пользованного в качестве корригирующе- 
го средства при уролитиазе норок, показа- 
ло, что по степени токсического действия 
на организм теплокровных животных он 
относится к малоопасным веществам (ТУ 
класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), не 
обладает выраженной кумулятивной ак- 
тивностью и аллергизирующими свойс- 
твами. При применении “Кантарена” уро- 
вень гемоглобина увеличивался на 25.4%, 
количество эритроцитов повышалось на 
19%, лимфоцитов - уменьшалось на 2.9%, 
общего белка в сыворотке крови - снижа- 
лось с 71.4 до 53.6, холестерина - повыша- 
лось на 21.5%, мочевины - снижалось на 
35.7%. Уровень лизоцимной активнос- 
ти повышался с 16.9 до 23.0, бактерицид- 
ной активности - с 26.8 до 32.5. Показате- 
ли фагоцитарной активности возрастали с 
371 до 43.9 и приближались к физиологи- 
ческой норме для норок. Гистологическая 
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картина показала, что эпителий слизис- 
тых оболочек стенок чашечек, лоханок, 
мочеточников, мочевого пузыря сохранен 
на базальной мембране, а неравномерная 
базофилия цитоплазмы клеток переход- 
ного эпителия с митозами свидетельство- 
вала об активности репаративных процес- 
сов. Экономический эффект от примене- 
ния «Кантарена» составил 4.85 рублей на 
один рубль затрат, заболеваемость и па- 
деж животных снизились на 28%. Исхо- 
дя из этого, для коррекции обменных про- 
цессов с профилактической и лечебной 
целью при уролитиазе норок в условиях 
шедового содержания зверя следует реко- 
мендовать «Кантарен» к использованию в 
дозе 0.5 мл на голову. 

На основе проведенных исследований 
разработаны методические рекомендации 
«Экологически безопасная система про- 
филактики и терапии акушерско-гинеко- 
логических заболеваний животных» (ут- 
верждены Комитетом ветеринарии Ярос- 
лавской области, Кострома, 2006). 

4. Онкологические заболевания 
мелких домашних животных 

В структуре клинической патологии 
собак онкологические заболевания состав- 
ляют 8-18%, в их числе опухоли молочной 
железы - 25-30%, опухоли кожи - 25%, 
опухоли скелета - 3.9-5.8%, лимфомы -— 
3%, опухоли репродуктивной системы сам- 
цов 5-15% (Пономарьков В.И., 1973; Кос- 
мачева Е.П., 2002). 

Опухоли спинного мозга и позвоноч- 
ного столба у собак (ОСМПСС) 

С внедрением в клиническую практи- 
ку современных методов визуальной диа- 
гностики в последнее время опухоли этого 
типа, ранее не выявляемые у собак, приоб- 
ретают важное клиническое значение (Яг- 
ников С.А., 2002). ОСМПСС приводят к 
прогрессирующей неврологической симп- 
томатике, в частности, пара- или тетрапле- 
гии конечностей, пролежням, нарушениям 
мочеиспускания и дефекации, в конечном 
итоге к гибели животного или его асоци- 
альности с вынужденным решением вла- 
дельца об эвтаназии. Данное исследование 
является первой работой, имеющей целью 
изучить структуру и распространение ОС- 
МПСС в условиях современного мегапо- 
лиса, усовершенствовать дифференциаль- 
ную диагностику и лечебные мероприятия 
при данной патологии. 

Было установлено, что неврологи- 
ческая симптоматика у собак крупных и 
средних пород в возрасте от 8-12 лет мо- 
жет быть обусловлена ОСМПСС. В боль- 


шинстве случаев животные погибали от 
прогрессирования неврологической сим- 
птоматики при отсутствии генерализации 
опухолевого процесса. Опухоли спинно- 
го мозга и его оболочек у собак наиболее 
часто располагались экстрадурально в об- 
ласти шейного и поясничного отделов поз- 
воночного столба и имели морфологичес- 
кую вариабельность. В большинстве случа- 
ев они происходят из клеток лимфоидного 
ряда или тканевых элементов по перифе- 
рии позвоночного столба, среди них наибо- 
лее часто встречается менингиома. Опре- 
делена частота инвазии твердой мозговой 
оболочки при опухолях этого типа; у собак 
при предлежании опухолевого компонента 
к спинному мозгу в 35% случаев происхо- 
дила инвазия опухоли в оболочки спинно- 
го мозга, а у 13% собак обнаружено приле- 
жание клеток к твердой мозговой оболоч- 
ке. Впервые показано значение породной 
и возрастной предрасположенности собак 
к ОСМПСС. 

Оказалось, что при данной патологии 
цитологическое исследование ликвора со- 
бак является малоинформативным мето- 
дом диагностики в виду экстрадуральной 
локализации опухолей. Контрастная спон- 
дилография при ОСМПСС характеризует- 
ся блокированием и расширением контрас- 
тной колонны у краниальных границ опу- 
холи по типу «ласточкиного хвоста», что 
является специфичным рентгенологичес- 
ким параметром и позволяют дифферен- 
цировать опухоли от грыжи межпозвонко- 
вого диска. При магнитно-резонансной то- 
мографии (МРТ) характерно поражение 
тела одного позвонка, изменение плотнос- 
ти костной ткани, без поражения хряща. 
На момент выраженных неврологических 
симптомов на обзорной рентгенограмме 
позвоночного столба только у части собак 
(13%) определялись очаги остеодеструк- 
ции позвонка. 

Отработаны и апробированы в клини- 
ческих условиях новая оригинальная хи- 
рургическая техника замещения дефекта 
твердой мозговой оболочки после сегмен- 
тарной дуроэктомии и методы стабилиза- 
ции позвоночного столба после корпэкто- 
мии или сегментарной корпэктомии поз- 
вонка. Дуроэктомия не сопровождается 
ликвореей, не требует герметичной плас- 
тики твердой мозговой оболочки. Дефект 
твердой мозговой оболочки может быть 
замещен подкожной жировой клетчат- 
кой, сальником, на сосудистой ножке, ге- 
мостатической губкой, лиофилизирован- 
ной твердой мозговой оболочкой челове- 


116 


Ветеринарная патология. № 3. 2008 


ОТЧЕТЫ О НИР 


ка. Апробированная в ходе исследования 
модель транспедикулярного фиксатора от- 
вечает требованиям стабильно-функцио- 
нального имплантата, обладает низкой се- 
бестоимостью и доступностью в условиях 
ветеринарной клиники. 

По результатам работы составлены и 
изданы методические рекомендации «Опу- 
холи спинного мозга и позвоночного стол- 
ба у собак» (М., РУДН, 2008). 

Опухоли слизистой оболочки носовой 
полости (ОСОНП) 

Эта патология составляет 1-2% всех 
опухолей мелких домашних животных при 
соотношении злокачественных и доброка- 
чественных процессов 10:1. Реальное число 
пациентов с таким клиническим диагнозом 
достаточно велико. Впервые проведенные 
исследования имели целью всестороннее 
изучение опухолей слизистой оболочки 
носовой полости у собак и кошек в усло- 
виях современного мегаполиса, разработ- 
ку методов их диагностики и терапии. 

Было установлено, что хронические 
серозные, геморрагические и/или гнойные 
выделения из носовой полости в 83.6% на- 
блюдений у собак и в 80% случаев у кошек 
обусловлены развитием ОСОНП. Диагноз 
«опухоль носовой полости» и стадию опу- 
холевого процесса возможно устанавли- 
вать только на основании совокупности 
диагностических данных, полученных в хо- 
де рентгенографического исследования и 
МРТ носовой полости, выполненной в трех 
плоскостях сканирования (сагиттальной, 
фронтальной и сегментарной), и риноско- 
пии с прицельной биопсией опухолевого 
конгломерата и морфологического иссле- 
дования полученных образцов. ОСОНП 
развиваются у кошек и собак с долихоце- 
фальной формой развития верхней челюс- 
ти в возрасте от 8 месяцев до 15-17 лет, од- 
нако пик заболеваемости (80%) приходит- 
ся на возрастной интервал 8-17 лет. 

Показано, что ОСОНП у собак и ко- 
шек имеют большую морфологическую 
вариабельность. Превалирование эстези- 
онейробластомы у собак (39.1%) и адено- 
карциномы у кошек (40%) над остальны- 
ми морфологическими типами опухолей 
обусловлены особенностями гистологи- 
ческого строения обонятельной зоны но- 
совой полости. Злокачественные ОСОНП 
превалировали над доброкачественными 
в 87% случаев у собак ив 90 % наблюде- 
ний у кошек, обладали местнодеструктури- 
рующим ростом, метастазировали лимфо- 
генным (4%) и гематогенным (1.5%) путя- 
ми. Злокачественные опухоли исходят из 


слизистой оболочки дорсального, среднего 
и вентрального носового хода у краниаль- 
ной границы решетчатой кости, обладают 
экзофитной (66%), эндофитной (30%) и 
инфильтрирующей (4%) формами роста. 

Разработанная и апробированная в ус- 
ловиях клинической практики эндоскопи- 
ческая электроэксцизия ОСОНП с про- 
ведением курса неадьювантной лучевой 
терапии оказалась эффективным терапев- 
тическим приемом, соответствующим пра- 
вилам абластики, способствующим сохра- 
нению анатомических структур носовой 
полости, сокращению длительности реа- 
билитационного и увеличению продолжи- 
тельности безрецидивного периодов. Для 
практического применения в клинике так- 
же разработаны и рекомендованы апро- 
бированные способы визуальной диагнос- 
тики полости носа у собак и кошек, новый 
малоинвазивный эндоскопический метод 
(видеориноскопии с электроэксцизией) 
оперативного лечения пациентов с опухо- 
левым поражением носовой полости. 

По результатам работы составлены и 
изданы методические рекомендации «Диа- 
гностика и лечение опухолей носовой по- 
лости у собак и кошек» (М., РУДН, 2008). 

Меланома слизистой ротовой полос- 
ти у собак (МСРПС) 

Злокачественные опухоли этого ти- 
па составляют от 2 до 9% всей онколо- 
гической заболеваемости собак. Анализ 
результатов сравнительного изучения 
эффективности традиционных методов 
лечения меланомы показал, что они обла- 
дают низкой эффективностью. В настоя- 
щей работе впервые проведено сравне- 
ние эффективности традиционных мето- 
дов и метода нейтрон-захватной терапии 
(НЗ-терапии) с препаратами бора (В) и 
гадолиния (5704). На выбранной модели 
спонтанной МСРПС разработаны усло- 
вия и проведены клинические исследова- 
ния НЗ-терапии как с соединениями, со- 
держащими 'В, так и с комплексным со- 
единением '57С4. НЗ-терапия оказалась 
эффективнее традиционных лучевых ме- 
тодов (по частоте, срокам метастазирова- 
ния, продолжительности жизни). Впервые 
разработана новая комплексная схема ле- 
чения МСРПС, сочетающая НЗ-терапию 
с иммунотерапией. 

Проведенные исследования также поз- 
волили оптимизировать условия проведе- 
ния процедуры НЗ-терапии с использова- 
нием В и 57С4, разработать метод комп- 
лексного лечения МСРПС, направленный 
как на уничтожение первичного опухоле- 
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вого очага, так и на профилактику генера- 
лизации опухолевого процесса. Получен- 
ные результаты исследований являются 
основой для разработки в дальнейшем наи- 
более эффективной тактики лечения ме- 
ланомы в условиях ветеринарных клиник. 
Разработанные режимы терапии МСРПС 
могут быть использованы в специализиро- 
ванных онкологических и радиологичес- 
ких учреждениях здравоохранения страны 
для планирования последующих клиничес- 
ких исследований по эффективности НЗ- 
терапии при меланоме кожи человека. 

Результаты работы положены в основу 
Медико-технических требований «Пред- 
клинические испытаний технологии ней- 
трон-захватной терапии на собаках со 
спонтанной меланомой», утвержденных 
научно-техническим советом ГНЦ «Инс- 
титут биофизики» (М., 2004). 

Обобщение и оценка результатов 

В работе использованы современные 
методы эпизоотологического исследова- 
ния и анализа, клинической ветеринарии 
и онкологии. Полученные результаты и 
количественные показатели основывают- 
ся на крупномасштабных выборках фак- 
тического материала, что обеспечивает 
их достоверность. Общим итогом выпол- 
нения НИР является получение резуль- 
татов и объективных данных по трем на- 
правлениям, имеющим существенное зна- 
чение для ветеринарной науки, практики 
и образования: 

® эпизоотологическим исследованиям в 
экзотических регионах мира; 

® актуальным вопросам инфекционной, 
инвазионной и незаразной патологии жи- 
вотных в РФ; 

® онкологическим заболеваниям жи- 
вотных-компаньонов. 

Заключение 

В выполнении НИР приняли участие в 
качестве научных руководителей и испол- 
нителей разделов преподаватели (8 чело- 
век), российские (7) и иностранные (3) ас- 
пиранты и соискатели, российские (3) и 
иностранные (2) студенты кафедры вете- 
ринарной патологии, соисполнители сто- 
ронних организаций (4). Молодые ученые 
и учащиеся освоили современные методы 
научного исследования и анализа на реаль- 
ных объектах, научились интерпретиро- 
вать собственные данные и обобщать на- 
учную информацию. 

Основной массив полученных резуль- 
татов широко освещен в научной печати и 
апробирован: в целом по материалам НИР 
опубликовано более 30 работ, в том числе 


12 в центральной научной периодике (при- 
ведены в приложении), защищены 4 и го- 
товятся к защите 5 диссертаций на соиска- 
ние ученой степени кандидата ветеринар- 
ных наук, результаты представлены на 18 
научно-технических мероприятиях, в т.ч. 6 
зарубежных, использованы при разработ- 
ке 4 методических рекомендаций, написа- 
нии 9 учебных пособий, внедрены в учеб- 
ный процесс и клиническую практику ряда 
ветеринарных учреждений. 

Из результатов выполненной работы 
вытекают основные выводы, имеющие 
особую научно-практическую актуаль- 
НОСТЬ. 

1. На современном этапе глобальной 
эволюции заразных болезней происходят 
кардинальные изменения эпизоотических 
процессов, лежащих в основе формирова- 
ния заболеваемости, как в общих, так и в 
частных аспектах эпизоотологии. Осново- 
полагающими причинами возникновения, 
распространения, эмерджентности, энде- 
мичности болезней (саиза ргипа и саиза еЕ- 
Нсеп$) становятся не тривиальные обсто- 
ятельства, относящиеся к их естественной 
истории, биологии, патологии, а факторы 
социально-хозяйственного порядка и си- 
нэргизирующая деятельность человека в 
целом, что может быть в широком пред- 
ставлении определено как человеческий 
фактор. Как следует из современных при- 
меров - эпизоотологии африканской чумы 
свиней в Республике Маврикий и ньюкасл- 
ской болезни в Республике Чад, исключи- 
тельно факторы перечисленного порядка 
обусловливали их эмерджентное возник- 
новения (в первом случае) и эндемичность 
(во втором). 

2. Реальной причиной беспрецедент- 
ного постоянного роста заболеваемос- 
ти бешенством в западных областях РФ 
является тот же человеческий фактор 
- пассивное отношение к контролю при- 
родно-очагового экотипа инфекции на 
фоне экологического смещения ее цент- 
рально-европейского суперареала в вос- 
точном направлении под влиянием ораль- 
ной вакцинации лисиц в зонах остаточной 
активности последнего (главным образом 
в Польше). 

3. Исходя из этого, требуется радикаль- 
ный практический и особенно научный пе- 
ресмотр догматических концепций эпи- 
зоотологии. Факторы человеческой де- 
ятельности во всем многообразии следует 
рассматривать как движущие силы эпизо- 
отических процессов [причинность (этио- 
логия), факторы риска (время, территории, 
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популяции])] в их реальности и потенциаль- 
ной управляемости. Архаика «эпизооти- 
ческих цепей» и «механизмов передачи ин- 
фекции» должна быть окончательно от- 
брошена. 

4. Безусловная актуальность онколо- 
гической патологии животных-компа- 
ньонов, практическая востребованность 
исследований в этой области, высокая 
клиническая эффективность разрабаты- 
ваемых методов и средств диагностики и 
лечения ставят на повестку дня необхо- 
димость формирования самостоятельной 
научной и учебной дисциплины онколо- 
гия животных в структуре ветеринарной 
медицины. 

В целом задачи, запланированные в те- 
ме, выполнены полностью. Полученные 
в результате работы данные восполняют 
научные пробелы в конкретных областях 
знаний и научных дисциплин, имеют без- 
условное научное и практическое значе- 
ние в области эпизоотологии и клиничес- 
кой ветеринарии, отвечают современному 
профессиональному уровню. В общем кон- 
тексте отдельного внимания заслуживают 


РЕЗЮМЕ 


дальнейшая апробация современной эпи- 
зоотологической методологии, выявление 
эпизоотических признаков и нетривиаль- 
ных кофакторов африканской чумы сви- 
ней и ньюкаслской болезни в современных 
условиях реальных эпизоотий, результаты 
других оригинальных эпизоотологичес- 
ких исследований в экзотических странах, 
осуществленных иностранными учащими- 
ся, прогностическая оценка эпизоотологии 
бешенства в западном регионе РФ, разра- 
ботка новых способов лечения незаразных 
болезней (уролитиаз норок, опухоли жи- 
вотных-компаньонов). 

Выполнение и реализация результа- 
тов настоящей работы обосновывают 
целесообразность дальнейшего развития 
кафедральных научных исследований по 
решению актуальных проблем в интере- 
сах ветеринарной науки, практики и об- 
разования. 

Список методических рекомендаций и 
важнейших работ по результатам выпол- 
нения темы, опубликованных или приня- 
тых к печати в центральных научных из- 
даниях 


В публикации представлен краткий отчет о НИР кафедры ветеринарной патологии Российского 
университета дружбы народов по госбюджетной теме за 2006-2008 гг. Общим итогом является полу- 
чение результатов и объективных данных по трем направлениям, имеющим существенное значение 
для ветеринарной науки, практики и образования: эпизоотологическим исследованиям в экзотичес- 
ких регионах мира, актуальным вопросам инфекционной, инвазионной и незаразной патологии жи- 
вотных в РФ, онкологическим заболеваниям животных-компаньонов. 


ЗОММАКУ 

А ЫчеЁ герогЕ оЁ Ме Оерагтепе Гог уебегтагу ра®о!ору оЁ Фе Визяап реоре ёлеп@$Ыр ишуегзНу оп 
гезеагсве$ Гог 2006-2008 15 ргезешей ш Ше рарег. ТВе гезиИ5 апд оБзесйуе даа ш @гее гепа$ Ваушо йп- 
ронаш ярийсапсе Гог убегтагу зс1епсе, ргасйсе апа едисайоп ууеге арргоасве@: ерхо0о10]0о21са| шуе5- 
ЯраНоп$ ш ехойс гез1оп5, асбша! ргоШетбз оп иЕесНои$, пуаяуе ап@ шылтяес райо]оргу ш Фе апипаб т 
ВЕ апа опсо]0о21с 45еа5ез ш Фе реб. 
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